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خیر ‘ همراه Ls‏ 
الکترولیت و ABG‏ 
نرمال 


ده of ad‏ با 
ابترمالیتی در 
Brain CT‏ 


درمان: همودیالیر. | | درمان: همودیالین 
کورتیکو استروئید EPO‏ 
La‏ اسید فولیک کورنیکو استروتی 
Na HCO3.‏ ها . اسید فولیک 
اتادول با 
فومپیرول 


H2 Blocker. 
EPO 
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